1) Viti fissaggio 3 MA 

2) Rondella 

3) S errocavo 4-5181 

4) Portafusibile 

5) Transistor 2N351 e ra¬ 
diator* 

6) C23 - Condensatore e/et- 
trolitico 500 ij.F 6 VI 

7) Resistore regolabile R72 

8) C24 - Condensatore elet - 
trolico 1500 > { j.F 15 VI 

9) Altopariante 3-4946 



